Inż EDWARD PIETRON 


major w stanie spoczynku 


%. dyrektor Oddziału Krakowskiego Powsz. Zakł. Ubezp. Wzajemnych 


przeżywszy lat 59, opatrzony Sw. Sakramentami, zasnął w Panu 
dnia 19 sierpnia 1946 roku. 


Nabożeńswo żałobne przy zwłokach odprawione zostanie w czwartek dnia 22 b. m. o godz. 10 rano w kaplicy 


na cmentarzu rakowickim, po czym nastąpi eksportacja do grobu, na które-to smutne obrzędy zapraszają stroskani: 


Żona, syn, córki, zięć i wnuczka. 


ZAKŁAD POGRZEBOŃ 
ONUFREGO FIUTA Drukarnia Związkowa w Krakowie, Mikołajska 13 
Kraków, ul. Grzegórzecka 7. — Tel. 1 
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